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Module Name 


AEDSINIT 
AEDSMA 


AEDSKEY_ TABLE 
CLISINTERFACE 
CLISGLOBALS 
SYSS$P1_VECTOR 
LBRSHR 
LIBRTL 
SCRSHR 
SECURESHR 
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! Object Module Synopsis ! 


doormen an awe aoncecenencemae } 


Bytes Creation Date Creator 
46 _ : LACLEDT.OBJ JACLEDT .OLB; -Sep-1984 23:43 VAX-11 Bliss- 
1 = :LACLEDT .OBJ Ach DT.OLB; -S$ep-1984 VAX-11 Bliss- 
* :LACLEDT.OBJ JACLEDT .OLB; -Sep-1984 25: VAX- ! iss- 
ma : LACLEDT .OBJ JACLEOT.OLB; -S$ep-1984 235: } VAX=- iss- 
683 _ : LACLEOT .OBJ JACLEDT .OLB; mt] 4 3 VAX-11 Bliss- 
“ : LACLEDT.OBJ JACLEDT .OLB; -SEP-1984 25: AX-1 : 9 
6 * :LACL Bt Oe ACL OT OLR -Sep-1984 vAN=t Bliss- 
4 o :LACLEDT.OBJ JACLEDT .OLB; -Sep-1984 25: VAX-11 Bliss- 
o1% a sLACLEOT oo Ach DT.OLB;1 15-SEP-1984 : VAX/VMS Macro 
516 _ : svat is STARLET .OLB; 19-30 1984 : VAX-11 Bliss- 
< sLSYSLIBIJSTARLET.OLB; 15-SEP-1984 : VAS Macro V 
> :LSYSLIBIJSTARLET.OLB; 16-SEP-1984 740 VAX/VMS Macro V04- 
“$ :CSYSLIBILBRSHR.EXE; | 16-SEP-1984 4:16 VAX-11 Linker 
m :LSYSLIBILIBRTL.EXE;1 16-SEP-1984 04:00 VAX-11 Linker 
m :LSYSLIBISCRSHR.EXE;1 16-SEP-1984 04:04 VAX-11 Linker 
“$ :CSYSLIBJSECURESHR.EXE;1 16-SEP-1984 04:14 VAX=-11 Linker 
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! Image Section Synopsis ! 


Sen tense oes encom naa snn ment} 


Cluster Type Pages Base Addr Disk VBN PFC Protection and Paging Global Sec. Name Match Majorid Minorid 
DEFAULT_CLUSTER 3 2 § 4 4 ONL 
C READ URITE COPY ON REF 
54 E READ unt 
1 P- - READ WR COPY ON REF 
1 READ WRIT FIXUP VECTORS 
N 
25 20 FFFD 0 READ WRITE DEMAND ZERO 
LBRSHR 1 } READ 0 LBRSHR_001 LESS/EQUAL 9 
§ READ unl te COPY ON REF LBRSHR™ $ LESS/EQUAL 9 
bY READ 0 LBRSHR_ LESS/EQUAL 9 
4 1 READ ORIte COPY ON REF CBRSHR™ LESS/EQ 9 
LIBRTL 3. sC«idiztT 8 8 READ 0 LIBATL + -83 LESS/EQUAL 1 11 
4 1 READ ORITE DEMAND ZERO LIBR 2 LESS/EQUAL 1 11 
SCRSHR 3 VG READ 0 SCRSHR_ $8 Less /eeus 1 900 
4 1 READ WRITE COPY ON REF _ SCRSH R006 LESS/EQUAL 1 900 
2 1 READ WRITE FIXUP VECTORS SCRSH LESS/EQUAL 1 900 
SECURESHR 1 8 READ ONL SECURESHR. 01 LESS/EQUAL 1 1 
1 READ ONL SECURESHR_ ¢ LESS/EQUAL 1 1 
42 8 READ ONL SECURESHR_00 LESS/EQUAL 1 1 
2 4 READ WRITE cory ON REF SECURESHR_004 LESS/EQUAL 1 1 
4 3 0 READ WRITE COPY ON REF  SECURESHR_005 LESS/EQUAL 1 1 
2 0 READ WRITE FIXUP VECTORS SECURESHR_006 LESS/EQUAL 1 1 


Key tor special characters above: 
H R - Relocatable H 
iP - Protected ' 


esses oecowmecwouarcenand 
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AED_ITEM_PLIT 


AED_KEY_DEF 


SCODES 


_LIBSKEYOS 
_LIBSKEY1$ 


_LIBSSTATES 


Module Name 


AEDSINIT 
AEDSMAIN 
AEDSPROMPT 
AEDSHELP 


AEDSCLEANUP 
AEDSDECODE 


AEDSPROMPT 
AEDSINIT 
AEDSMAIN 
OMP 
AEDSHELP 
AEDSDE CODE 
AEDSINIT 
AEDSMAIN 
AEDSPROMPT 
AEDSHELP 
AEDSCLEANUP 
AEDSSUBR 
AEDSDE CODE 


AEDSKEY_TABLE 


AEDSDE CODE 
AEDSDE CODE 


AEDSDECODE 
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! Program Section Synopsis ! 
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conan gonnaery onan 
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Attributes 


NOPIC,USR,CON,REL.LCL .NOSHR ,NOEXE, 


NOPIC,USR,CON,REL LCL .NOSHR ,NOEXE, 


NOPIC,USR,OVR,REL LCL .NOSHR ,NOEXE, 


SO ne a a 
SF sssesees 


rr 
a 


; NOPIC,USR,CON,REL,LCL .NOSHR ,NOEXE, 
UAD 


NOPIC,USR,CON,REL.LCL.NOSHR, EXE, 


—- © 
AUD 
&O0@MO 


a uw 


PIC,USR,CON,REL,LCL, SHR, 


SF Om S— PY 


—w 
oo prt erey-y 4 


PIC,USR,CON,REL,LCL, SHR, 


aka) 
ab 


PIC,USR,CON,REL.LCL, SHR, 


1 
1 
WORD 1 
WORD 1 
1 
1 


RD ,NOWRT ,NOVEC 


RD ,NOWRT ,NOVEC 


RD, WRT,NOVEC 


RD, WRT,NOVEC 


RD, WRT,NOVEC 


RD .NOWRT ,NOVEC 


RD .NOWRT ,NOVEC 
RD ,NOWRT ,NOVEC 


RD .NOWRT ,NOVEC 
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Module Name 


Psect Name 


MSGPTRSAAAAAAAA 
AEDSMESSAGES 


MSGPTRSAAAAAAAB 
AEDSMESSAGES 


MSGPTRSAAAAAAAC 
AEDSME SSAGES 


MSGPTRSSECTION 
AEDSMESSAGES 


Base End 


BO008A00 OODOAOF S0000010 ¢ 
BO00BATO OoOdEAIS So0o000e ¢ 
BO00BATS Bob0BAT? Gob0o0us 
BO00BATB Q000BASS GoQooeTS 


Length 
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Attributes 
PIC,USR,OVR,REL,LCL,NOSHR ,NOEXE, 
PIC,USR,CON,REL .LCL ,NOSHR ,NOEXE, 
PIC,USR,OVR,REL,LCL .NOSHR ,NOEXE, 


PIC,USR,CON,REL LCL ,NOSHR ,NOEXE, 
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fewocecmwmacasseaoesaseanandh 
; Symbol Cross Reference ; 

Symbol Value Defined B Referenced By ... 

ACLEDITS FACILITY sees He AEDSMESSAGES 

AEDS_ACLOPDATED 0E9 AEDSMESSAGES nitty ANUP AED pe cos AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMP pr ft telag: 

AEDS_BADGRPMEM 01158060 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AED pee Oe AEDSHELP AEDSINIT 
nt at} it he pit te tg 

AEDS. BADKEEP 0115800A AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AED pe e085 AEDSHELP AEDSINIT 
N14 MAIN hit bs AEDSSUBR 

AEDS_BADTYPE 01158070 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN pr pt reg ea AEDSSUBR 

AEDS_BADUIC 01158058 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AED pe oes AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMP AEDSSUBR 

AEDS_CONTROL_C 011580E3 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
it ae fy AEDSPROMPT AEDSSUBR 

AEDS_DEF SYNTAX 01158098 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT AEDSSUBR 

AEDS_DUPLICATE 01158088 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT AEDSSUBR 

AEDS_INICLOSIN 01158090 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT AEDSSUBR 

AEDS_INIOPENIN 01158088 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 

. AEDSMAIN AEDSPROMPT AEDSSUBR 

AEDS_INIREADERR 0115801A AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT AEDSSUBR 

AEDS_JOUCLOSOUT 01158038 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT AEDSSUBR 

AEDS_JOUOPENOUT 01158030 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT AEDSSUBR 

AEDS_JOUWRITERR 01158028 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT AEDSSUBR 

AEDS_LOCATERR 01158012 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT AEDSSUBR 

AEDS_MUSTENTER 01158080 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT AEDSSUBR 

AEDS$_NOCHANGE 011580F 1 AEDSMESSAGES EDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT AEDSSUBR 

AEDS_NOCOMBINE 011580C0 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT AEDSSUBR 

AEDS_NOCTRLCHAR 011580D3 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AED at AEDSPROMPT AEDSSUBR 

AEDS_NODEF AULT 011580C8 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT AEDSSUBR 

AEDS_NODELETE 011580A0 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT AEDSSUBR 

AEDS_NOHIDDEN 01158080 AEDSMESSAGES ni yt ed Hi per ORs nid whe AEDSINIT 

AEDS_NOI TEMSEL 01158078 AEDSMESSAGES AED CLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMP AEDSSUBR 

AEDS_NOMOD IF Y 011580A8 AEDSMESSAGES AEDSCLEANUP AEDSDECOD AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMP AEDSSUBR 
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Symbol 

AEDS _NOTFOUND 
AED$_OBJLOCKED 
AEDS_RECLOSEIN 
AEDS_RECOPENIN 
AEDS_RECREADERR 


AEDS_SYNTAX 


AED_REPSEGMENT 
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AED_SEGSPLI 
AED_SELECTFIELD 
AED_SELECTITEM 
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01158008 
01158022 


01158050 


01158048 
01158040 
01158068 


B000Bi ACR 


AEDSMESSAGES 
AEDSMESSAGES 
AEDSMESSAGES 
AEDSMESSAGES 
AEDSMESSAGES 
AEDSMESSAGES 
AEDSCLEANUP 
AEDSSUBR 
AEDSSUBR 
AEDSDECODE 
AEDSINIT 
AEDSDECODE 
AEDSDECODE 
AEDSHELP 
AEDSSUBR 
AEDSMAIN 
AEDSINIT 
AEDSSUBR 
AEDSSUBR 
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Referenced By ... 
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AEDSPROMPT 
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AEDSDECODE 
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AEDSHELP 


AEDSINIT 


AEDSHELP 
AEDSSUBR 
AEDSHELP 
AEDSSUBR 


Page 


AEDSINIT 
AEDSINIT 
AEDSINIT 
AEDSINIT 
AEDSINIT 
AEDSINIT 


AEDSMAIN 


AEDSMAIN 


AEDSINIT 


AEDSINIT 
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Symbol Value Defined By Referenced By ... 

LBRSGET_HELP 000 : am: LBRSHR AEDSHELP 

LBRSINI_ CONTROL y0C “RX LBRSHR AEDSHELP 

L DO008C es LBR. IR AEDSHELP 

LIBSFREE_VM Q0008C 70-RX LIBRTL AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT AED$SUBR CLISINTERFACE 

LIBSGET_VM 00008C74-Rx LIBRTL AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP or osiate 
AED Cen AEDSPROMPT AEDSSUBR CLISINTERFACE 

LIBSSIGNAL 00008C68-Rx LIBRTL nis ie” ni tt a AEDSHELP AEDSINIT 

LIBSTPARSE 00008C6C-RX LIBRTL ni ht aed AED pe cone AEDSHELE AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMP AEDSSUBR 

SCRSDOWN_SCROLL 00008C94-Rx SCRSHR AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT EDSSUBR 

SCRSERASE_LINE 00008C90-Rx SCRSHR AEDSCLEANUP rit std AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT EDSSUBR 

SCRSERASE_PAGE 00008C8C-Rx SCRSHR 14 +5 tea rite de AEDSHELP AEDSINIT 
A 4+ yap} AEDSPROMPT EDSSUBR 

SCRSSET_CURSOR 00008C88-Rx SCRSHR AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN pit yt EDSSUBR 

SCRSSET_SCROLL 00008C84-Rx SCRSHR AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT EDSSUBR 

SCRSUP_SCROLL 00008C80-Rx SCRSHR AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSHELP AEDSINIT 
AEDSMAIN AEDSPROMPT AEDSSUBR 

STRSANALYZE_SDESC Hp 7a LIBRTL CLISINTERFACE 

STRSCOPY_DX C60-RXx LIBRT CLISINTERFACE 

SYSSASSIGN FF pe SYSSP1_VECTOR AEDSINIT 

SYSSCHANGE_ACL CAO-RX SECURESHR AEDSINIT AEDSMAIN 

SSCLI reer SYSSP1_VECTOR CLISINTERFACE 

SYSSCLOSE 7FFEE1B SYSSP1_VECT AEDSDECODE 

SYSSCONNECT perce SYSSP1_VECT AEDSDECODE AEDSINIT 

SYSSCREATE FF A} SYSSP1_VECTOR AEDSINIT 

SYSSFORMAT_ACL a SECURESHR AEDSINIT AEDSMAIN 

Ss FFEE18 SYSSP1_VECTOR AEDSDECODE 

SYSS$GETDOVI 7FFEES1 SYSSP1_VECTOR AEDSINIT 

SYSSOPEN prrees? SYSSP1_VECTOR AEDSDE CODE AEDSINIT 

SYSSPARSE 7FF 3 SYSSP1_VECTOR AEDSINIT 

SYSSPARSE_ACL cA RX SEC ESHR AEDSSUBR 

SYSSPUT FFEE SYSSP1_VECTOR AEDSDECODE 

SYS$Q10W 4a SYSSP1_VECTOR AEDSCLEANUP AEDSDECODE AEDSINIT 

SYSSSETEXV 7FFEE ° SYSSP1_VECTOR AEDSMAIN 

SYSSUNWIND 7FFEEO SYSSP1_VECTOR AEDSINIT 
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Symbols By Value ! 
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Value Symbols... 


Key tor special characters above: 
H e - efined H 
iy = Universal ! 
'R = Relocatable ! 
'xX = External i 


doe men ener nan onan acaw >} 
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dames ncanamanaaa 


! Image Synopsis ! 


gancesesescesesse> 


Tieteel senery allocated: ge 00008C00 (35840. bytes, 70. pages) 


ess 
looks Gtnary victest blocs. Cialees ale | { 70° blocks) 
Ima ~ + of nar te founti? cation: ACLEDT - ’ 3 


r 
Number ‘ 
Number of progréa. “sections: e 
Number of gl + agent ° 
Number of ees re prensene i 


r ae code references to shareable images: 
ay for 


a 
ee tT CROSS REFERENCE in file _$255$DUA28:CACLEDT.LISJACLEDT.MAP; 1 
Rap sfornat nop length: 


tocnvorcers we meee am oe + 


i Link Run Statistics ! 


wana mame mae aesedenses$ 


Per formance Indicators Page Faults CPU Time Elapsed Time 
Connand i :00:00.1 :00:00.59 
Tra hermes 13 SR BR:G0-15 R88 00:8 
AULocat fon/Relocat ion: 1 :00: 18 :00:02. 
sy data after r object module synopsis: % 8:00; 07 +00 :02:8 
Symbol table : :00:00.03 :00: 6:5 

Total run ieee 30 :00:06.09 :00:28.71 


Using a working set Limited to 900 pages and 89 ote of data storage (excluding image) 


Total number gb ect records read (both fereee 
of which 548 were in Libraries and 121 were DEBUG. data records containing 14694 bytes 


Number of modules extracted explicitl H 
vith 3 extracted to resolve undefined symbols 


31 Library searches were for symbols not in the Library searched 
A total of 0 global symbol table records was written 
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LINK/USERL IB=PROC/EXE=EXES: ACLEDT/MAP=MAP$:ACLEDT/FULL/CROSS/NOTRACE LIBS:ACLEDT/ INCLUDE=(AEDSINIT ,AEDSMAIN, AEDSPROMPT , AEDSHELP , AEDS 
CLEANUP , AEDSME SSAGES , AEDSSUBR , AEDSDE CODE ,AEDSKEY_TABLE) 
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